






LE ROSIER DE FRANGE 

a pomme de grenade. 

DESCRIPTION. 

C’est la figure du fruit de cet arbrisseau qui a une ressem- 
blance éloignée avec le fruit du grenadier (púnica, granatus ), 
qui lui a fait donner, dans la pépiniére de M. Villemorin, 
le nom sous lequel nous le présentons. 11 s’éléve, en un 
buisson peu touffu, á la hauteur de deux pieds et demi, ou 
environ. Ses rameaux sont armes d’aiguillons nombreux, iné- 
gaux, les uns droits, les autres recourbés. Les feuilles se coin- 
posent de cinq, rarement de sept folióles, grandes, dYin vert- 
pále en-dessus, tomenteuses en-dessous et sur leur bordure? 
doublement et finement dentées, toutefois un peu moins 
épaisses et ridées que celles des autres varietés du R. Gallica. 
Elles sont portees par un pétiole velu, muni de plusieurs pe- 
tits aiguillons, ayant, á sa base, deux stipules assez grandes, 
bifides, denticulées en leur bord. Les fleurs, presque inodores, 
sont disposées par trois ou quatre á l’extrémité des rameaux. 
Les pédoncules, ainsi que les tubes arrondis du cálice, sont 
garnis de petits poils glanduleux. Les divisions du limbe, 
allongées, quelquefois foliacées , trois pinnatifides et deux 




LES ROSES. 
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ROSA GALLICA 

granad. 

(Voyez vol. i, p. 74 ? var. $.) 
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